Nume si prenume Data Clasa Test initial 1 Completati spatiul liber astfel incat afirmatia sa devina adevarata Unitatea de masura a lungimii in SI este 10p 2 Gasiti varianta corecta de raspuns prin incercuire: Instrumentelepentru desenul tehnic sunt: a sublerul, comparatorul cu cadran,raportorul b creioanele,tusul,rigla,echerele,trusa de compasuri c planimetrul,cale plan paralele, micrometrul 10p 3 Stabiliti prin sageti corespondenta corecta dintre coloana A si coloana B: Proprietatile materialelor metalice sunt: A B Proprietati fizice rezistenta la rupere,duritatea,rezilienta Propietati tehnologice culoare,luciu metallic,magnetismul Proprietati mecanice turnabilitatea,sudabilitatea,ductilitatea 20p 4 Precizati in dreptul fiecarui enunt daca este adevarat A sau fals F a)Aluminiul este un metal de culoare alba b)Zincul are culoarea neagra c)Plumbul este un metal de culoare cenusie 20p 5 Realizati un eseu de zece randuri privind: -unitatea de masura a volumelor -mijloacele de masurare a volumelor 30p Se acorda 10 puncte din oficiu 